TEODOR WINTGEN 


Obywatel miasta Krakowa, były Urzędnik Kolei Karola Ludwika, 


po długiej a dolegliwej chorobie, zasnął w Panu dnia 19 Stycznia 1803 r. 


SILE 


W nieutulonym żalu pozostała zona i siostra Zmarłego, zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się 

odbędzie w Sobotę dnia 21 Stycznia b. r. o godz. 3 popołudniu z domu pod L. 36 
przy ulicy Pawiej, wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pękalskiego w Krakowie. 


